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Bonjour,


J'ai perdu mon mot de passe linuxfr ; j'ai donc demandé une réinitialisation.


J'ai bien reçu le lien par email, mis un nouveau mot de passe (de 16 caractères), mais à la tentative de connexion suivante ce nouveau mot de passe est refusé.


J'ai recommencé plusieurs fois avec toujours le même résultat (et les mots de passe successif étant générés par KeePass, je suis sûr de leur validité à la connexion suivante).


Il semblerait donc que le nouveau mot de passe choisi ne soit pas pris en compte par la procédure de réinitialisation (bug ?).
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